جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1184 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الراقية الاهلية للبنين 


| 1 | 01 | احمد حسام عباس رزوقيى 0 | 64 | 69 | 6 | 6 | mm | mm‏ 
0022 الصنتصير قالع سن | 85 | 89 | 86 | 9 | نيع | 328 00 
| 9140033 إحيناصدصينعي 22 | 50 | 50 | ow | 72 | a1‏ 
4 |0004 | علي شتظر صلاح كام | 59 | 7 | 38 | 73 | ow‏ 
_ 6_| 1421911104005 | علي ميلم يجش | 84 | 9 | 10 | 86 | an mi‏ 
_ © | 21911164006 _| عمر اياد صافي مصطتفى | | 88 | 92 | 93 | 99 | ج | 2 
7_| 07 | ليك مرو جاسم حمادي 0 | 72 | 75 | 79 | 92 | oa | mm‏ 
_ 8_| 1421911164008 _| محمد فاروق ماجد سساعين ‏ | 69 | 84 | 74 | 4 | mm mm‏ 
9_| 409 | مصطفى عامر لمان علي | 58 | 70 | 57 | 7# | mm‏ 
| 10 | 984010 | متتظر ميدر كم حود ‏ | 67 | 8 | 74 | 7# | mm‏ 
|1 | 4011 | يحيى حمدان جر محمد 0 | 68 | 81 | 7 | 0 | mm‏ 306 00 
40122 | يوسف راند جوادكظم ‏ | 57 | 63 | 59 | 57 | ص | o‏ 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


